X. Ludwik Nowakowski 


b. proboszcz w Plokach 


przeżywszy lat /3, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 11 Kwietnia 1891 r. 


Pozostała rodzina zaprasza Wielebne Duchowieństwo, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok, które się odbędzie w Poniedziałek dnia 13 b. m. o godz. 8 rano z domu XX. Emerytów przy ul. Sławkowskiej 


do kościoła św. Marka, zkąd po odbytem Nabożeństwie wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres A. Szafrańskiego w Krakowie. = Czcionkami drukami Związkowej w Krakowie. _ 


